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竹下入医院小渊出冷汗http://www.sina.com.cn 1999年4月9日 14:49 羊城晚报    前日本首相竹下登在6日被证实因变形性脊椎症入院，
须留院三星期及接受物理治疗。

    竹下登近来经常感到腰痛，亦为此推掉多个工作约会。
到了3月25日，竹下登出席岛根县知事选举宣传活动时腰
部及脚部皆感痛楚，入院检查。

    曾被日本政坛好事之徒戏谑为“竹下登傀儡”的小渊
惠三听到消息后马上致电竹下登慰问一番。事后，小渊高
兴地向首相官邸的记者团表示，竹下登显得十分精神，并
且已接受精密检查，毋须担心。

    自民党今年9月便再选总裁，小渊如想连任首相必先
要得到竹下登帮助，故此万一竹下有什么意外，小渊的仕
途必受影响，他的忧虑绝对是可以理解的。 阿佐 